CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 282 





SÚMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2021 Rodada: 29 
Jogo: Corinthians / SP X Chapecoense / SC 
Data: 01/11/2021 Horário: 21:30 Estádio: Arena Corinthians / Sao Paulo 
Arbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (AB / MG) 
Arbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (AB / MG) 
Arbitro Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (AB / MG) 
Quarto Arbitro: José Guilherme Almeida E Souza (CD / SP) 
Delegado Local: Marcus Vinicius de Hollanda Montemor Mollo (FD / SP) 
Analista de Campo: Marcelo Rogério (CBF / SP) 
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (AB / MG) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 22:32 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 22:32 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 21:30 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 22:34 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 22:19 Acréscimo: 4 min Término do 2º Tempo: 23:26 Acréscimo: 7 min 
Resultado do 1º Tempo: 0 X O Resultado Final: 1 X O 


[ac] FE Tor: [o o [08 fofo Feto [o] (15) 


ne fosido | nemeconçco [ra ne] focico | numeconoto [ra [ph cor 
32 Matheus Do ... Matheus Planelles Donelli T(g) P 541820 1 Keiller Keiller da Silva Nunes (o) ER 363886 
4 Gil Carlos Gilberto do N.... q [IP 178854 2 Matheus Matheus Antunes Ribeiro T P 324513 
5 Gabriel Gabriel Girotto Franco Tp 320839 5 Moises Moises Ribeiro Santos 7 [dp 328812 
8 Renato Aug... Renato Soares de Oli... q |? 165836 6 Busanello Gabriel Dal Toe Busanello T P 439733 
11 Giuliano Giuliano Victor de Paula TI 178486 9 Anselmo Ramo Anselmo Ramon Alves ... T P 182466 
23 Fagner Fagner Conserva Lemos T P 177050 17 Mike Mike dos Santos Nena... T P 311439 
26 Fabio Santos Fabio Santos Romeu Tp 162248 21 Ignacio Ignacio da Silva Oliveira ip 530656 
33 João Victor Joao Victor da Silva ... q (dp 420688 26 Anderson Anderson Leite Morais We 323184 
37 Eduardo Sa... Eduardo Santos Queiroz T P 448892 33 Joilson Joilson de Jesus Dem ... 1 [e 326727 
38 Gabriel Gabriel Pereira dos ... q | Ip 542398 88 Denner Denner Fernando Melz TP 502079 
123 Roger Guedes Roger Krug Guedes 1 IP 389307 96 Kaio Nunes Kaio Nunes Ferreira 17 | P 441092 
1 Caique Caique Franca Godoy R(g) P 313131 31 Joao Paulo Joao Paulo Ribeiro S... R(g) P 540237 
2 Joao Pedro Joao Pedro Maturano ... R P 376586 8 Alan Santos Alan Santos da Silva Im | IP 186142 
7 Luan Luan Guilherme de Je ... RENR 409960 11 H. Almeida Henrique Almeida Cai... RR 178303 
13 Léo Santos Leonardo Rodrigues d... R P 429853 15 Ronei Ronei Gebing RE RR 443894 
16 Reginaldo Reginaldo de Lima Nu... R P 565008 19 Marco Júnior Marco Antonio Marsul... | IP 532185 
19 Mosquito Gustavo Henric da Silva RE 308275 30 Ezequiel Ezequiel Jacinto de Biasi R P 302436 
24 Cantillo Victor Danilo Cantil ... RE 691641 32 Lima Guilherme Natan de Lima R P 418809 
28 Adson Adson Ferreira Soares RENR 513472 35 Rodriguinho ' Rodrigo Araujo da Si... RE 521915 
31 Gustavo Ma... Gustavo Mantuan Ran 463127 55 Anderson Anderson Jordan da S... RR P 415008 
34 Raul Raul Gustavo Pereira... Im | IP 509667 

43 Vitinho Victor Gabriel Moura ... RE 413031 

77 Jo Joao Alves de Assis Silva R P 162504 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Sylvio Mendes De Campos Junior Técnico: Felipe Paiva Endres 

Assistente Técnico: Dorival Ghidoni Junior Assistente Técnico: Enory Walter Laranjeira Martins Junior 
Médico: Michel Youssef Muniz Domingos Médico: Samuel Ricardo Banaszeski 
Treinador De Goleiros: Fernando Lazaro Rodrigues Alves Treinador De Goleiros: Cezar Augusto Capelari 

Preparador Físico: Flavio Henrique De Oliveira Preparador Físico: William Rodrigo Andre 

Massagista: Cleber Costa De Souza Massagista: Vilson Fragoso 





+7 27 


123 NR Roger Krug Guedes Corinthians/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 





1T/2T EM Nome do Jogador 


41:00 ir 8 Renato Soares de Oliveira Augusto Corinthians/SP 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


15:00 27 | TG Cezar Augusto Capelari Chapecoense/SC 


Motivo: A1.24. Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser) - Por atitude 
antidesportiva (pediu para o seu goleiro cair ao solo para retardar o reinício do jogo). o fato foi informado pelo assistente de nº 1 e pelo 
quarto árbitro. 


16:00 2 1 | Keiller da Silva Nunes Chapecoense/SC 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinício do jogo. 
22:00 27 | 11 Henrique Almeida Caixeta Nascentes Chapecoense/SC 
Motivo: A4. Infringir persistentemente as regras do jogo - Pela equipe persistir em infringir as regras do jogo. 
31:00 27 30 Ezequiel Jacinto de Biasi Chapecoense/SC 
Motivo: A6. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro - Por entrar no campo de jogo sem a permissão do 
árbitro. 
39:00 ir 9 Anselmo Ramon Alves Herculano Chapecoense/SC 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


TG - Treinador de Goleiros 


Cartões Vermelhos 


NIo Ns (00) [=] 5 (270 ES/0]=S) 
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Ocorrências / Observações 
Informo que foi respeitado 1' minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas do covid-19. 
informo ainda, que foi interrompida a partida aos 9' minutos do segundo tempo em virtude de um drone que sobrevoava sobre o campo de 
jogo. após a saída do mesmo reiniciamos a partida. até o fechamento da súmula não fomos informados sobre a identificação do responsável. 
Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devido atendimento médico, paralisações havidas, checagens do var e substituições dos atletas. 
Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 
Relatório do Assistente 
Nada a relatar. 
Substituições 

45:00 INT | Corinthians/SP 19 - Gustavo Herric da Silva 5 - Gabriel Girotto Franco 

21:00 2T 'Chapecoense/SC 11 - Henrique Almeida Caixeta Nas... 96 - Kaio Nunes Ferreira 

30:00 27 | Corinthians/SP 77 - Joao Alves de Assis Silva 37 - Eduardo Santos Queiroz 

31:00 27 | Chapecoense/SC 30 - Ezequiel Jacinto de Biasi 88 - Denner Fernando Melz 

31:00 27 | Chapecoense/SC 15 - Ronei Gebing 9 - Anselmo Ramon Alves Herculano 

36:00 27 | Corinthians/SP 28 - Adson Ferreira Soares 38 - Gabriel Pereira dos Santos 

42:00 2T | Chapecoense/SC 35 - Rodrigo Araujo da Silva Filho 17 - Mike dos Santos Nenatarvicius 

42:00 2T 'Chapecoense/SC 8 - Alan Santos da Silva 5 - Moises Ribeiro Santos 
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